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Finis Scripti de calculo per excessum & defectum , at- 
que Quadrature Circuli exacte ad amussim. 


. 17.) Theorema 4. . Ratio 7* 22 pecca in excessu > parte dias 
"erri, & watio 9: 28 in defediu 235 É ejusmodi partes rationum al- 
? 3 Kr 72? 4 : 4 
sarum multiplicate per diametrum quamcnnque sistunt excessum & des 
feodum peripheriarum eidem diametro vespondentinmn.: 

Demonstratio. Ducendo terminos dictarum rationum in 8, ut 

$ ve JUD IM pas 
habeantur antecedentes divisibiles per hunc numerum ( S. 15. 16. 

y » 
prodeunt rationes equales $6 : 176 & 72: 224, per ques» sumta dias 
metro — 1, producuntur peripherie 5; & Ar — 1571 & TER, 
quarom differentia eft 728 5 ex cujus numeratore denominator 56 pe- 


* 7032 
ripherie excessive ablatus semel, xelinquit denominatorem 72 defe- 
éo&, Ergo pares essentiales hujus differentie sunt „iz & azói$z vw 
warum prior, quia ejus numerator eft denominator peripheriz de- 
q E a E E e 
fecliva, eft cxcessus, & posterior, eujus numerator eft denaminator 


excessive y defectus peripheriarum zquivalentium ( S. 3-5. 12. )- 
Ablato igitur excessu ex p. equivalente extessive, relinquitur vera 
12699 = $1; addito autem defectu ad aquivalentem defective, pros 
dit eadem vera — 3E.. Vel reducendo ad minores terminos exces- 
sum per denominatorem 72 defective & defectum per denominato» 
rem j exc ivg, emergunt excessus J, & defectus -z peripheria= 
rum eripheria vera eft Yf — & — 5% 
ER 3%, ad quam diameter eft, ut 12 
qu SEA 7: 22 J, diametri in excessu. &c. s 


Ouod erat primum: 

Multiplicando denominatores 72 & 56 per 2, 3, 4 &c: pro- 
deunt corum multipla , & multiplicando differentiam „14% per diame- 
- untar differentie peripheriarum iisdent 
ejusmodi mpltiplicationes prodit. igitur 

j 42, Denominatoris 56. 
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ada" zplum 122. 
stig 3plum 168. 
gta 4plum 224. 
ste splum 280, 
Cte plum 336. 


7plum $92. 
Splum 448. 


m differentie 2de, 3 pla nue 


fer: gta, spla numeratorem 
m differentie peripheria- 
] per rationes $6: 176 & 72: 224 inven- 
tamm, conflitum esse ex. tot inatoribus utriusque peripheriz 
quot diameter continet unitates: consequenter tam peri- 
quim earum differentias, & differentiarum partes (ex- 


meratorem cd: 
differentie ste 


zum diametri cujuscunque 


jorum denominatorim 2pla' 
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cessus & defectus ) crescere in ratione diametrorum. Jam cum nus 
merator excesssus debeat conftare ex tot denominatoribus p. defeti- 
we, & numerator defectus ex tot denominatoribus excessiva, quot 
eorum continet numerator differentie ($. 12. ); & numerator dif. 
ferentis ada conflatus sit cx 2 denominatoribus 72 p. defective & ex 2 
denominatoribus 56 excessive, numerator differ: 3tiz ex 3_denomina- 
toribus peripherie utriusque , numerator differentia gtx ex. 4: denomi- 
natoribus p. utriusque ; palem eft, multipla denominatoris 72 p. 
defetliv& esse numeratores excessuum , & multipla denominators § 6! 

. excessive esse numeratores dtfectuum. Subscribendo ergo hisce 
multiplis denominatorem communem 4032 differentiarum ," prode- 
unt excessus & defectus peripheriarum dictis diamettis. respondentium: 
(S. 5.) - Dividendo deinde terminos excessuum per denominatorem 72 
“periph: defective, & terminos defectuum per denominetorem 56 p. ex- 
gessivee , emergunt peripheriarum primitivarum exeessus % 3%; $ 
Jy &c: & defectus 2 3, 4; #5 5 sed exdem partes reperiuntur multi- 
plicando excessum Jj, & defectum -z rationum falsarum seu (quod 
idem eft), peripheriarum falsarum diametri: — 1 per dictas diametros, 
Ergo Ec: Quod erat alterum. 

18. Scholion. Quoniam ergo, per quodcunque par rationiim  ex- 
cessiva nom majoris, quam v: 31 É defective non minoris quan Y: 3 y 
guarum antecedentes sunt divisibiles per 8, legitime determinari posstrat 
excessus © defellus peripberiarum diametri — 1 ($. 16. 24 facile est, 
inventis bisce partibus, determinare peripheriam diametri cujuscumque : 
ram multiplicando e, gr: peripheriam exces: yj ejusque excessum sa per 
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diametrim zz 100, prodit peripberia exces: "fg? cum excess ys 
ex illa ablatus relinquit peripheriam "72° , ad quam diameter est, 
100: 27420 — 5600: 17500, © dividendo utrinque per 700, ul 
25. Multiplicando peripberiam excess $38 ( Se 16. ) ejusque excessum 
“ads per diametrum 7— MO, prodit p. excessiva 8302 cil eXCESH ¿ds 9 
gui ablatus ex illa, relinquit. periphertam Foo > ad quam diameter 
est, ut 10: 5259, T 2000: 6250, © dividendo ntrinque per 2505 
Nt 9: 2$. 

19.) Corollarium. Cum’ igitur sumta diametro quacunque, 
sempcr prodeat ratio ejus ad periph: per excessum , aut defectum 
inventam, ut 8: 25; manifestum eft, jam habeti Quadraturam Circuli 
exactam ad amussim ($. 10. 11.). 

20.) Theorema 5. Ratio Meti 113 : 355 peccat guy IM exten 

Demonstratio. Multiplicando terminos hujus rationis. ger 8, 
entur equalis 904: 2840, per quam & per defectivam 32 : 97 prodeuat 
periphetie 2:39 & 45 — 23555 & 515%; , quarum differentia el Z7.» 
ex cujus numeratore denominator 904 demptus ter, relinquit reste 
duum 480 exacte divisibile per denominatorem 32 p. defective 


ergo excessus eft $575 — 557: ergo &c. 


